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BIELANSKI 


b. Naczelnik Wydsialu Dróg Wodnych Urzędu Wojew. w Krakowie, b. dyrektor Okręgowej Dyrekcji 

Dróg Wodnych w Krakowie, b. współpracownik Biura Proj. Budownictwa Komunalnego w Krakewie, 

odznaczony dwukrotnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Za- 
słagi, członek henorewy b. Krakowskiego Tow. Technicznege 


przeżywszy lat 83, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 1 lipca 1964 roku. 
Nabożeństwo żałobne przy zwlokach odprawione zostanie w piątek dnia 3-go bm. 


o godzinie 11 w kościele na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 
do grobowca rodzinnego, o czym zawiadamiają pogrążeni w glębokim smutku: 


żona, córka, synowie, synowe, zięć, siostra I wnuki. 
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